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Διακοπή των εργασιών της Α’Συνόδου της Ζ’ Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευομένης Δημοκρατίας) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος. 

β) Την ομόφωνη συγκατάθεση της Βουλής για τη διακοπή των εργασιών της από 24 Ιουλίου έως 30 
Σεπτεμβρίου 1990 (Συνεδρίαση ΝΓ’/19 Ιουλίου 1990). 

Διακόπτουμε 

Τις εργασίες της Α’ Συνόδου της Ζ’ Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευομένης Δημοκρατίας) από 24 
Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 1990. 

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και την ανακοίνωσή του 
στη Βουλή. 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1990 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 


ΑΘΗΝΑ 
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 
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